Xavier Corrales Ortega (Valencia, 1951), 
participó en la formación de Comisiones 
Obreras en los últimos años del 
franquismo, teniendo un papel destacado 
en las huelgas del sector de la 
construcción durante la Transición. Luego 
entró a trabajar como oficial de segunda 
en la Universidad Politécnica de Valencia, 
negociando los primeros convenios 
estatales para el personal laboral de 
universidades. 


Estudió Magisterio y se fue a Nicaragua, 
dando clase en un instituto. Regresó tras 
año y medio, diplomándose como profesor 
de EGB en Filología Inglesa y 
licenciándose en Filología Hispánica. 


En la actualidad, es técnico de laboratorio 
en el Departamento de Idiomas de la UPV. 
Ha publicado el libro de poesías Cajón de 
Sastre. 


